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朝日新闻18日报道: 东京地区无降雨的天气在不断持
续。这次连续无降雨日期之长，创造了东京气象观测史上
的最长纪录。由于空气干燥引起的火灾不断。因为感冒、
皮肤干燥、搔痒而烦恼的人很多，药店中治疗皮肤干燥与
止痒的药物化妆品十分抢手。



从去年12月25日到本月14日，在东京地区连续21天无
降雨，超过了1970年观测到的20天的纪录。 